12AT6 



Gamma 

Frequenza 

Dementi 

di allineamento 

da regolare 


600 kHz 

C8 

O.M. 

1.000 kHz 

L8 poi L2 


1.5C0 kHz 

C27 

or. 

6.000 kHz 

C28 poi C2 


3.000 kHz 

L4 

25 m 

11.820 kHz 

L6 poi L5 


5~60 SP 
1 kpF 
360 pF 
224 pF 
500 pF 
100 pF 
10-150 pF 
420 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
150 pF 
250 pF 
47 kpF 
330 pF 
4 700 pF 
100 pF 
lOkpF 
22kpF 
47kpF 
32-50 jiF 

47kpF 
100 pF 
.47kpF 
5t§0 


TABELLE DELLE TENSIONI 

misurate tra i piedlni delle valvole e neutro con voltmetro 20.000 


altmeatazione a 125 Volt 


VALVOLE 

12BE6 

12BA6 

12AT6 

50B5 

35X4 

ANODO 

95 

95 

35 

110 


SCHERMO 

95 

95 

— 

95 

_ 

CATODO 

- 

- 

— 

55 

120 


Correate anodica totals - 65 nA 
Corrsnte anodica 50B5 - 41 mA 


47 Q 
22kQ 
Q47MQ 
2MQ 

2-m 

Q47MQ 



R 150 mA 12,4 V + 


RADIO MARELLI - Mod. 151. Onde medie da 518 a 1610 kc/s; onde tropicali da 2800 a 6500 kc/s; banda 25 metri. Media freq. 455 
kc/s. Potenza d’uscita 1,3 watt. Consumo 40 watt. Per montaggio funicella scala e per condens. e induttanze regolabili v. mod. 134. 








